FELIKS DEKORDY 


c. k. poborea clowy 


przeżywszy lat 51, opatrzony św. Sakramentami, rozstał sie z tym światem dnia 15 Lipca 
1556 o godz. Y rano. 


W żalu pozostała żona wraz z dziećmi, zaprasza Krewnych i Przyjaciół na obrzęd pogrzebowy, który się odbe- 


dzie we Czwartek d. 14 b. m. o g. 6 po południu z Zakładu klinicznego wprost na cmentarz. 


Zakład pogrzebowy A. Szafrańskiego w Krakowie. 


